Sildenafil is de werkzame stof in erectiepillen 
van bekende merken als Kamagra, Viagra, 
Cobra 120, Cenforce. 


Oorspronkelijk werd Sildenafil ontwikkeld door Pfizer de fabrikant van Viagra om 
Angina Pectoris te behandelen, Dit is een drukkend gevoel en/of pijn midden op de 
borst dat ontstaat als de hartspier niet voldoende zuurstofrijk bloed toegevoerd krijgt. 


Tijdens de klinische tests bleek echter dat het een stimulerend effect had op de erectie. 
Sinds dien gebruiken vele gebruikers dit omdat ze een erectiestoornis hebben of 
gewoon wat extra plezier met hun partner willen hebben. 


Een erectiepil met Sildenafil citraat is een tijdelijke 
oplossing tegen impotentieproblemen. 


In onze webshop verkopen we erectiepillen die Sildenafil bevatten. Deze pillen worden 
vaak door mannen gebruikt die kampen met een erectiestoornis. Een impotentie 
probleem kan verschillende oorzaken hebben zoals; 


e Leeftijd 

e Psychische problemen 
e Stress 

e Onzekerheid 

e Alcohol 


e Drugs (Amfetamine, XTC, Cocaine, 3-MMC, etc) 
De pillen worden daarom niet alleen door oudere mannen veel gebruikt, maar zeker 
veel jongeren gebruiken wel eens een erectiepil. 
Wat speelt eraf in jouw lichaam tijdens het krijgen 


van een erectie. 


Bij een erectie verwijden de bloedvaten in de penis door prikkels. Hierdoor lopen de 
zwellichamen vol met bloed. De bloedvaten waar het bloed normaal gesproken weer 


afgevoerd wordt, zijn in het geval van een erectie tijdelijk dichtgedrukt, waardoor de 
penis stijf blijft. Wanneer een man een erectiestoornis heeft, of moeite heeft met het 
krijgen van een erectie. Gaat er in bovenstaand proces wat mis. 


Sildenafil remt de aforaak van deze stoffen. Hierdoor kan de penis makkelijker stijf 
worden en langer stijf bliiven. Voor de werking van Sildenafil zijn wel seksuele prikkels 
nodig. 


e https://www.apotheek.nl/medicijnen/sildenafil#seksuele-stoornissen 


Wat zijn de bijwerkingen van Sildenafil. 


Zoals met andere erectie medicatie kunnen er ook met erectiepillen waarin Sildenafil is 
verwerkt, bijwerkingen zijn. 


e Hoofdpijn 


Duizeligheid 


Slaperigheid 


Misselijkheid 


Diarree 


Ook raden wij het af om erectiepillen te combineren met alcohol of drugs, het effect van 
Sildenafil wordt namelijk hierdoor versterkt, combineer erectiepillen niet met de 
volgende medicijnen en verdovende middelen. 


e Antidepressiva medicatie 

e Linezolid 

e Tramadol 

e Ritalin 

e Benzodiazepinen zoals Lorazepam, Oxazepam, en andere merken 
e Cocaine 

e Extacy 

e Amfetaminen 


e Research chemicals 


Verschillende soorten erectiepillen bestellen bij 
ERECTIE.nu 


e Cobra 120 de rode pil met 120mg Sildenafil 
e CENFORCE 100 & 200mg 

e Kamagra Oral Jelly 

e Kamagra bruistabletten 

e Kamagra kauwtabletten 

e Super P force 


e Lovegra, de enige kamagra voor vrouwen! 


Bekijk en koop alle generieke Kamagra erectiepillen veilig in onze shop waar je met 
iDEAL kan betalen. 


Bestel je voor 17.00 dan verzenden wij jouw pakket dezelfde dag nog! 


conclusie: Dr Aerninck, van erectiespecialist DokterKamagra.com 
geeft ERECTIE.nu een 8.7! 


Bekijk hetzelf en geef jouw eigen mening! Want dat vinden wij belangrijk. 
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Niet wachten, maar gelijk een review plaatsen op: 


e TrustIndex.io 3MMC.online klantervaringen 
e Facebook ERECTIE.nu klant meningen & ervaringen 


e GOOGLE”: EuroChem Research Ltd. krijgt een cijfer... 


Jouw ervaring helpt ons! Door jouw review te 
plaatsen kunnen we een nog betere ERECTIE.nu 
klantervaring bieden. 

Weet je niet of een erectiepil met Sildenafil iets voor jou is? Raadpleeg dan eerst een 


arts! Wij van 123Kamagra.com, DokterKamagra.com & Natuurlijk ERECTIE.nu! 
kunnen en mogen geen medisch advies geven. 


